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摘要 FE NAZAR Lee RR ZIRE. 为 一 般 旺 类 文献 所 忽略 ,本文 以 
LHR RH Eulaelaps shanghaensis MEE: TUR TFT A ,并 与 雄 螨 ,第 二 若 螨 ,第 一 洲 同 、 
幼 灵 等 的 陆 炉 器 作 了 比较。 此 器 主要 是 一 种 改 状 构造 , 内 具 许 多 小 栓 , HAETI, 据 此 , UATE 
是 一 种 以 嗅觉 为 主 的 复合 的 腔 猴 感 党 器 ,同时 认为 此 器 不 仅 在 功能 上 有 一 定 的 意义 ,还 将 具有 一 定 的 分 类 意 
Xo 


一 、 引 


在 革 螨 总 科 (superfamily Gamasoidea) 或 者 甚至 中 门 螨 亚 目 Csuborder Mesostigmata) 
PPh, AAT (palptrochanter) —ARAQIH ANA, Evans (1957) 指出 , 这 是 一 个 呈 图 简 
形 的 环节 ,只 具有 1—2 根 刚毛 ,成 螨 和 第 二 若 螨 期 为 2 根 , 第 一 若 螨 期 为 1 根 , 而 幼 螨 期 
基 簿 元 刚毛 。 虽然 个 别 攻 献上 见 载 了 基 些 螨 种 具有 一 些 特 丈 的 构造 , 但 是 还 都 届 于 竺 辩 
性 的 (Stanley, 1931; Hughes, 1949; Gorirossi, 1950; Jakeman，1961)。 根据 Fonseca 
《1935，1957 一 58，1959) 的 报导 ,在 犹 厉 螨 属 Enlaelaps 中 的 少数 娘 种 具有 一 种 “性 感 器 ” 
《“Palpenorgan”) ,可 能 由 于 其 描述 欠 铬 , 未 为 一 般 经 典 的 文献 所 注意 (André, 1949; Baker 
and Wharton, 1952; Evans, 1957; Hughes, 1959; Schulze, 1941; Vitzthum, 1941—3; 
Bperetopa, 1956; 3axBaTKHH, 1952; Jlaure, 1955, 1962), 

最 近 作 者 观察 我 国 的 一 些 革 螨 种 类 : 发 现 此 器 几乎 都 存在 于 各 螨 种 上 , 因而 认为 这 是 
具有 一 定理 论 和 实际 音义 的 构造 , 鉴于 Fonseca 庄 文 描述 欠 详 , 又 有 菏 些 特征 不 尽 相 符 、 
故 作 专题 来 观察 之 。 根 据 观 察 的 戎 果 , 发 现在 犹 厉 螨 属 中 的 这 种 器 官 最 明显 , 即 以 上 海 犹 
厉 虹 Eulaelaps shanghaensis Wen, 1962 为 其 典型 代表 作为 描述 。 同时 由 于 此 器 存在 于 
SAH LRA SAAB” (palptrochanteral organ), 以 代 Fonseca 所 称 之 轰 感 器 。 


二 、 材 料 与 方法 


从 自然 界 条 得 上 海 犹 厉 螨 ,以 栖 精 杀 死 和 保存 。 观 察 前 用 乳酸 《90 免 ) 加 微 热 , zK1& 
20—30 7-98, 取出 后 清洗 ,封装 于 阿拉 伯 胶 液 中 ; 部 分 标本 在 装 片 前 将 星体 切 下 , 个 别 标 
本 还 把 触 矣 自 恬 转 节 的 基部 切 离 眶 基 , 然后 分 别 作 背 观 和 腹 观 单独 封装 。 标本 种 类 包括 
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* RAITER, BORER ey DEI ESTER S SH; 复旦 大 学 忻 介 六 教授 ,吉林 医科 大 学 王 风 
振 教授 此 借 文献 资料 与 热忱 鼓励 ,一 井 志 肝 。 
"^ 本 交 在 中 国 昆 虫 学 会 1962 年 学 术 讨论 会 上 宣 导 ， 原 是 为 “ 革 螨 禾 畦 节 上 新 发 现 的 一 种 感 党 器 ”， 后 略 经 修改 。 
《本 文子 1963 年 2 月 1 日 收 到 )。 
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EAS Eh, SARE | OES SE AES EB AXIS XUI BF eA, eK 
1350 倍 左 右 , (REO PUERCO RK, de DAMEN OSS 79 HUI 
代表 ,其 他 各 期 则 作 比 较 。 


=. RRA Shi 


LYE Se perdite ek a5 CEA i CIC D IRL B , Ses SPARS DAE CE 1, 9, 

; 10), 其 前 方 有 2 根 刚毛 ,一 在 前 内 方 , 称 前 内 
毛 , 一 在 后 外 方 , 称 后 外 毛 。 由 于 节 壁 崩 化 增 
Ji, MACHR, bea eee 
io (ARTA TASER ASE, TEES SET BI 
可 看 到 。 

FHS SUBIR, SOLANA nr 
He, ERTSE, WMP, 且 边 禾 向 恬 腔 口外 
挫折 ， 中 央 形 成 一 个 向 节 内 陷入 的 放 腔 (图 
2 )。 根据 缀 转 节 的 方位 ,可 将 峰 转 器 分 为 4 
个 方位 : SISTEM EIA , 朝向 前 方 ; 钝 图 形 的 
AE EE, BAI EDT; MICROBES SR IR E Oh ; BK 
长 裂 条 形 的 囊 腔 口 , 朝向 腹 内 侧 。 整个 器 官 
RASAM BAK, WKAR, BRE 
1 OBRUO SUENUN. cc Blak, pf. nues, o TERAMAT, SEARA, 骨 化 较 厚 ， 

pt. SUR, pto. EIER, ss. BEST. HERIK BEA A Wht, SRR, ET 
化 较 注 , 故 不 很 明显 。 EARR SRA Alt, DADRA 3,12), HEAS 
ci BC Jc R65 1/2, 宽 度 的 1/3 一 1/4, 其 洁 腔 口上 略微 外 上 同 如 有 瞪 状 ,在 该 节 向 双 体 开 撒 时 ， 
tSHFALEETE REE (salivary stylet) 的 下 段 脱 大 部 分 之 上 (图 1 )。 

SEU C AS, A) A ee LAER Shi, (PERRIS, Righi, SUASIT 20 
AUR ATIRE, (USPSA RE Abe A, MERRE PEAY 
FRI, fd AY FBI} VIS, FEES MT Bs, AMSEC AR, Dios 183232 
ASO bA BBA ARS, AAA RRR, 而 六 多 标本 则 不 易 看 清 , 改 为 一 
存疑 之 构造 。 襄 顶 的 纺 槽 亦 不 很 明显 ,其 中 亦 有 小 栓 5 一 6 根 (图 4, 11)。 BER Mods 
向 其 前 方 的 两 根 刚 毛 的 毛 基 中 央 。 

Ei DEBE PIRE 2 ERE I RE ER AE TS, 7 RENE OO P, FERTIL 360° AT 
Ji, BCT A RE SES, BRP OR OE. FEUER SEEM SCRE , OF 
JE — 1 EA AS FD GR, E SAE AT ATA tito 

HERE C1 85 0 te -S ZEE ATE Sis FE A EB RS, SB FATE, w= IRE 
omni FEA BES F1 Br rn xe CA 2, 3, 4, 11, 12), 

SHE ABS E RE 45 GOK ARR FLERE CRY 30 微米 , 侧 观 最 宽 处 13 (lc Zo SETH JE 
A9 15 微米 ,最 寅 处 5 BOK ALA, = AGRE EH Ae 1/46 

Wet HOES HESS K 36 微米 左右 ， 侧 观 厚 度 12 HORACE, Fat TEE HEN Rs ET A ,— f 
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图 2 一 4 NLIS? SEAS. 2.5 : a. EARR, b. BARR, 3. 7058 RL 
Uuxro o oe BT CAPR 1 icm 
a. FE, ais. BNE, br. 发 基 杆 ，c. IRB, cb. BEG, cp. 中 央 栓 ，d. aH, f. MEE, im. SE 
UAE, mp. ZARR, or. WA, p. ^E, pes. HAE, pto. ES 


MEERI FE REA E ERY 1/3—1/2, FE SRE ks RA CIE 5 )。 

58 SSS uh BR KW 32 微米 , 宽 移 11 Bok, 可 能 因 性 别 而 有 大 小 之 差异 , 形态 则 
完全 与 雌性 相同 (图 6 )。 

第 一 若 螨 的 用 转 器 略 小 , i5 Rl MOLE ADE, KAS 22 微米 , EU 7 微米 。 骨 化 极 
浅 , 履 基 杆 则 相对 地 较 大 ,外 表 形 态 与 雌性 一 致 ,内 部 构造 不 十 分 清楚 (图 7 )。 

幼 闯 的 峰 转 器 长 绝 15 微 米 , 厚 移 3 微米 ,构造 模糊 难 辨 ,可 能 还 不 很 完整 (图 8 Jo 
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图 5 一 8 上海 犹 厉 虹 的 又 起 节 与 颖 村 器: 5. CHAE, 5a. Saas, 6. ASER 
AZ BR, 7. BNA REIL, 8. Se TB. 


pi, et ig Se gH 

(—) Fonseca (1935) 在 描述 肉 性 斐 氏 犹 厉 螨 Eulaelaps vitzthumi Fonseca, 1935 时 ， 
于 显 体 触 双 第 一 节 形 态 的 部 分 记述 了 双 业 器 ， 但 描述 极其 简短 ， 就 为 这 是 一 个 本 状 的 构 
3E, NERO LATA SER ER s, 而 在 此 节 的 内 侧 有 一 基 丁 质 极 薄 的 刺 状 物 , 以 为 是 此 器 
的 附属 构造 ; 从 其 所 附 的 图 例 看 来 ， 亦 极 粗 糙 ， 襄 内 和 囊 外 的 关系 画 得 极 不 清楚 。 以 后 
Fonseca〈1959) 在 描述 郝 氏 狂 厉 螨 Eulaelaps halleri (Fonseca, 1960) 中 ,把 肉 性 的 此 器 介绍 
得 略微 深入 些 , 认 为 缀 中 有 5 个 障 腔 , 表面 复 盖 一 层 薄 膜 , 并 在 基部 的 两 个 隔 腔 之 背 侧 有 
一 向 前 内 方 突出 的 刺 形 膜 叶 , 明确 指出 圳 再 并 无 似 郝 氏 器 (Haller's organ) 之 前 后 毛 丛 , 亦 
无 分 泌 物 的 迹象 ; 雄性 的 此 器 中 有 5 一 6 个 隔 腔 。 MAS SCHAAR EY) EVIE aa ASE 
虽然 基本 上 与 上 述 者 一 致 , 但 主要 有 两 点 是 不 同 的 :其 一 是 婆 腔 内 没有 隔 腔 的 现象 , 而 明 
显 地 是 许多 小 栓 ;其 二 是 表面 未 见 复 盖 薄膜 , TERE ERIE Mee, IRIS] Bee 
很 明显 。 除 此 两 点 以 外 ,本 文中 还 描述 了 一 些 Fonseca 族 女 所 未 提 到 的 构造 。 

(=) Fonseca 〈1935，1957 一 8，1959) 认 为 又 转 器 可 能 是 一 种 感 党 器 ,这 个 意见 是 可 
以 同 全 的 。 因 为 此 器 着 生 在 用 转 节 上 ,这 一 节 比 触 履 端 部 的 其 他 4 节 都 发 达 些 ,在 革 螨 的 
轰 肢 之 中 ,有 司 理 感觉 而 委 运 动 的 又 肢 神经 通信 (Hughes, 1959) ,而 这 一 和 神经 是 脑 的 背 叶 
中 最 发 达 的 〈Jakeman，1961) ,这 可 能 与 缀 转 器 之 存在 有 关 。 
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19—10 ERES MEAL. 9. MEARE MERNE: 10. EA 
BFPO T TRG 23 P4 UE CR ETSI). 
加 11 一 13 MOE ROCA, 11. ARAL ARS IRE ÉL Ror; 12. 04 
KREMER Ot A 13 OER, TE SEC ER. 
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(=) Fonseca HrzEüSsRscHp, AQ A woes RI BB EAR IES, 1935 年 他 扒 为 此 吕 与 
deb DS RS EC AE A (LL; E 1957 — 8 年 他 发 现 此 器 中 无 感 党 毛 , AT GA Ek T EL C E 
PORE (Blumenthal's organ); 至 1959 fb 53A 29 Mc de EE SONGS , LARS TRUE 
ELILE, RB LEE p wR ae A R A ES e BT GA 79 dote EX EATER 
器 ,小 栓 可 能 具有 司 理 感化 的 功能 ; 但 同时 还 具有 膜 突 和 其 他 的 构造 , 可 能 具有 司 理 张力 
等 的 感觉 功能 ; 因 之 ,考虑 可 能 是 一 种 以 嗅觉 为 主 的 复合 的 感觉 器 。 

《四 )Fonseca 的 庄 交 中 只 记述 了 在 峻 性 和 雄性 成 螨 体 上 的 矣 转 器 ， 本 文 观察 上 海 犹 
历 螨 的 生活 史 各 期 ,发 现 各 期 都 有 ,不 过 幼 螨 还 似 不 其 完整 ,第 一 若 螨 还 不 很 发 达 ,至 第 二 
车 蜂 后 才 发 达 , 看 来 此 器 与 各 螨 期 的 取 食 活动 有 密切 关系 。 

^ (FL) Fonseca (1957—8) 8. 29 HERES de LET SE ECR Er s Eulaelaps vitzthumi 体 上 , 因 

其 他 犹 厉 螨 属 中 已 知 螨 种 都 未 记载 , 而 可 把 此 器 作为 一 个 属 征 来 考虑 , 建立 一 个 新 属 , 故 
在 1960 4E XEN 2) Ppa RAinolaelaps Fonseca, 1960， 以 翡 氏 犹 厉 螨 为 模式 种 , FELT 2 
个 新 种 R. halleri 和 R. blumenthali, 立 间 他 发 现 展 犹 厉 螨 Eulaelaps stabularis Koch, 1839 
亦 有 此 器 , BOE 1959 年 之 一 文中 , 声明 上 鼻 厉 螨 属 应 是 犹 厉 螨 属 的 同 义 名 。 SLE) Fonseca 
开始 时 认为 此 器 是 斐 氏 犹 厉 螨 所 独 具 之 特征 ,以 后 庆 为 是 少数 儿 个 种 所 特 具 的 属 征 ,最 后 
CAALR MAP AA, 根据 作者 的 观察 , 这 种 县 转 器 实 应 是 革 螨 总 科 中 普通 存 
在 的 特征 。 

(7x) 除 Fonseca 记述 用 转 器 以 外 ,以 往 妇 献 都 未 委 注音 革 螨 有 这 种 感 器 ， 但 在 用 转 
节 的 形态 上 却 有 一 些 等 辩 不 铺 的 构造 ,例如 : Stanley (1931) PIAL SERRA Echinolaelaps 
echidninus Wl , RBA —T PIE, ERE SEE , HEEL RC rp SES MTT ABE SF (salivary 
stylet) 中 ; Hughes (1949) FREQ RS HIM Ornithonyssus bacoti FEM LAS 3 i 
里 相同 的 构造 ; 而 Gorirossi (1950) Jis BS p il sais — 15 A ep Sae 8 — Er TEC: 
(sclerotic flap), $f ELfE tke AE SLE SIS — BE 9 1 E Jc dott RATRIUREL E, LAA RE UAE RR, 
ARTE AB ED EA SUAE GECHUS GE, KRAUL EMR AR RARE; 及 至 Jakeman 
(1961) EU S ERI MISES: IRURE RAT LS BECAS A Zee, PEE AU A EET IE SER 
构造 所 在 之 处 ,看 来 都 是 履 转 器 之 部 位 ， 此 外 在 某 些 螨 种 的 聂 塌 节 上 有 “ 距 突 ”(spur-like 
process), 如 效 刺 螨 属 Ichoronyssus, piss Hirstionyssus, & Hilts Ornithonyssus 等 的 
EFE Ph, AB AY E AURIS IL EB ZG 

CE) 感 党 器 在 动物 生活 上 是 一 种 具有 重要 功能 的 器 官 ， 故 而 具有 重要 的 分 类 价值 ， 
在 昕 类 中 已 经 证 实 (Schulze，1941)。 因 之 蜂 转 器 将 对 革 螨 总 科 或 中 门 螨 亚 目的 系 入 分 类 
具有 意义 。 此 外 ,由 填 模 炉 器 位 于 骨 转 节 上 ,两 者 之 间 的 形态 构造 肯定 可 以 相互 联系 而 又 
相 开 制 狗 ,故而 矣 畦 节 的 形态 特征 亦 将 在 革 螨 的 分 类 意义 上 提 到 一 个 新 的 水 平 。 
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THE SENSORY ORGAN ON THE PALPTROCHANTER IN 
GAMASOID MITES (PARASITIFORMES) 


Wen TIN-WHAN 
(Shanghai First Medical College) 


The present paper is a preliminary morphological study on the  "palptrochanteral 
organ" of gamasoid mites, the name of which is synonymous with Fonseca’s “órgão pal- 
pal or Palpenorgan” and “palpal sensorial organ”. 

Based upon the palptrochanteral organ of Eulaelaps shanghaensis Wen, 1962, the 
details of its structure are summarized as follows: 

The palptrochanteral organ (pto) is capsular in structure which sinks into the 
interno-lateral wall at the basal half of the palptrochanter to form a narrow scale of 
leaf-like shape. This capsule is strengthened by a strongly sclerotized basal rod (br) ex- 
tending internolaterally from the base of the segment to the lower margin of the capsular 
orifice (or). 

In the cavity of the organ there are many peg-like projections (p) arranged along the 
longitudinal axis and a larger central peg (cp) situated at the bottom. Arising from 
the lower dorsal lining of the orifice is a broad triangular spine-like process (mp) of 
transparent and membranous appearance which covers the tip of the basal rod and pro- 
jects into the orifice. 

The paltrochanteral organ of the female mite of this species is well developed, and 
is considered as the basic type. This organ is also well developed in the male and 
deutonymph and resembles the structure of the adult female. But in the protonymph it 
is weakly sclerotized, and in the larva it is only traceable. 

The structure of the female and male palptrochanteral organs generally was found 
to be similar as those described by Fonseca, but with certain differences. 

The presence of this specialized organ is considered as a character common to the 
superfamily Gamasoidea, and is of functional as well as taxonomic and phylogenetic im- 
portance. 

This organ is regarded as a specialized composite sensory organ of the compound 
coeloconic type functioning mainly as olfactory and stress senses. 

A detailed morphological description of the organ with eight figures and five photos 
is given. 


